Kerala Gazette No. 29 dated 20th July 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


PRE - QUALIFICATION SHORT TENDER NOTICE 


No. BSC/ 1/ 2010 -11 /DBGL (D8). 


24th June 2010 , 


Tools and Plants required for the earth work 
-- Concrete mixture 25m capacity -2 Nos. , Concrete Vibrator 

Petrol 3 Nos., Diesel- 2 Nos., welding machine 1 No., 
scaffolding steel 1500 m², scaffolding steel or plywood 
- 800m2, 5 HP pump diesel 2 Nos., Generator 1 , Bar bending 

machine 1 No., Concrete . Hoss with mortar 1 No., tipper 
- lorry 2 Nos., 1000 Lr. PVC portable water tank . 

All the documents prevailing in this Depatment 
regarding tender to pre- qualification are applicable to this 
tender also . Further details if required can be had from 
this office during working hours . 


Tenders for pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered 
‘ A ’ Class Contractors /firms of Kerala Public Works / 
Irrigation Department who have successfully completed at 
least one similar work costing more than 40 % (Forty 
percentage ) of the estimate P. A . C . of works during the 
last five years. The application for tender schedule 
should be supported by Certificate of prior experience in 
works as mentioned below obtained from the agreement 
authority and tender schedule will be issued only to 
those who satisfy this condition . Electrical works should 
be got carried out only through PWD licensed Electrical 
Contractor. The Electrical work will be supervised , 
measured , check measured and bill passed by the Electri 
cal wing of the PWD. Tenders should be submitted so as 
to reach the undersigned on or before date and time pre 
scribed for the work as below by registered post/speed / 
courier. 


Tender No. - -P . Q . 31/ SEBSC /2010 -11. 

Name of work — Construction of a building for OP 
and Surgical block at Taluk Hospital, Ranni ( including 
Electric works). 

Estimate P. A . C. ---Rs. 392 Lakh . 

Type of building — R . C . C . Framed Structure 
Government Building. 

No. of floors — 5 floor + tower . 
Foundation — Column footing 

Doors and Windows - Door - Jackwood , Window 
galvanized steel . 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
- പണിക ളും , ദക്ഷിണ മേഖല, തിരു വ ന ന്ത പുരം ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരും ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റപണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവ 
രുമായ കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ ‘ എ ’ 
ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിനും പവ്യത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 
ക വ റിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളുന്നു . പി . ഡബ് ക്യു . ഡി . 

ലൈസൻസുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ മുഖേന 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും അളവുകൾ എടുക്കു 
ന്നതും ചെക്ക്മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതും 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും. 

- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 12.5 % വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 31/എസ്. ഇ. ബി.എസ്. സി./ 2010 - 11. 
- പ്രവർത്തിയുടെ പേര് റാന്നി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ 
ഒ . പി . ബ്ലോക്കിന്റെയും സർജിക്കൽ ബ്ലോക്കിന്റെയും കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം ( ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ഉൾപ്പടെ). 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 392 ലക്ഷം. 
-- കെട്ടിട ത്തിന്റെ സ്വഭാവം - കോൺക്രീറ്റ് ഫയിംഡ് 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 

നിലകളുടെ എണ്ണം 5 നിലയും ടവറും. 

വാതിലുകളും ജനാലകളും വാതിൽ- പ്ലാവ്, ജനൽ- ഗാൽ 
വനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ. 

ഫ്ളോറിംഗ് സിറാമിക് ടൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ കോളം ഷൂട്ടിംഗ്സ്. 
നിരതദ്രവ്യം 50,000 രൂപ. 


Flooring 


Ceramic floor. 


E . M. D - Rs. 50,000 . 
Cost of tender documents — Rs. 25,000 + VAT. 

Date and time of sale of tender documents 
23- 7-2010 to 29- 7-2010 , 11 a. m . to 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 5- 8-2010 
upto 4 p . m . 

Time of completion — 15 Months. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 25,000 രൂപ + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 -7 - 2010 - 
മുതൽ 29 - 7- 2010 ( 11 മണിമുതൽ 3 മണിവരെ). 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 5 - 8- 2010 , 4 മണിവരെ. 

കാലാവധി 15 മാസം. 

ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും - 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീൻ 0.25 എം ’ ശേഷിയുള്ളത് 
2 എണ്ണം, 2, കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ പെട്രോൾ- ഷട്ടറിംഗ് 
സാധനം- ( സ്റ്റീൽ) 1500 ച . മീ . വാട്ടർ പമ്പും മോട്ടോറും, 
ചാരം കെട്ട് സ്റ്റീൽ സാധനം 800 എം , ഡീസൽ- 2 എണ്ണം, 
എച്ച്. പി. പമ്പ് ഡീസൽ- 2 എണ്ണം, ടിപ്പർ ലോറി ( 1 ടൺ) 
2 എണ്ണം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. 


Cost of tender documents - Rs. 25, 000 + VAT . 

Date and time of sale of tender documents 
3 -8 - 2010 to 10 - 8 - 2010 , 11 a . m . to 3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 17- 8 -2010 
upto 4 p . m . 

Time of completion — 18 months. 

Tools and Plants required for the earth work 
- 1 . Concrete mixure 0 .25m capacity - 2 Nos., 2 . Concrete 

vibrator petrol -3 Nos ., Diesel- 2 Nos ., 3 . Lift / Elevator 
2 Nos., 5 HP pumpset-2 Nos ., 4 . 10 Tone capacity Tipper 
lorry -2 Nos., 5 . Steel Formwork 750m². 

All documents prevailing in this Depatment 
regarding tender to pre- qualification are applicable to this 
tender also . Further details if required can be had from 
this office during working hours . 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings and 
Local Works, South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer 
(for and on behalf of the 

Governor of Kerala). 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICES 


No. BSC /1 /2010 -11/DBGL/D12. 


25th June 2010 . 


Tenders for pre - qualification and execution of 
the following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered 
‘ A ’ Class Contractors /Firms of Kerala Public Works / 
Irrigation Department who have successfully completed at 
least one similar work costing more than 40 % (Forty 
percentage ) of the estimate P . A . C . of works during the 
last five years . The application for tender schedule 
should be supported by Certificate of prior experience in 
works as mentioned below obtained from the agreement 
authority and tender schedule will be issued only to 
those who satisfy this condition . Electrical works should 
be got carried out only through the approved agencies of 
Electrical Inspector. The Electrical work will be supervised , 
measured , check measured and bill passed by the 
Electrical wing of the PWD . Tenders should be submitted 
so as to reach the undersigned on or before date and 
time prescribed for the work as below by registered post/ 
speed /courier. 

Tender No. - P. Q . 40/ SEBSC/2010 - 11. 

Name of work — Construction of Administrative Block 
for ITI Chacka, Thiruvananthapuram . 

Estimate P. A . C . ---Rs. 287 Lakh. 

Type of building - R . C . C . Framed Structure. 
- No. of floors Two floor. - 
Foundation - Open footing. 

Doors and Windows - Anjili wood door & 
Aluminium Window and ventilator. 

Flooring - Marble flooring, Vitrified tiles, Ceramic tiles . 
E M D - Rs. 50 ,000 . 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
-- പണിക ളും , ദക്ഷിണ മേഖല , തിരു വ ന ന്ത പുരം ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരും ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റപണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ള 
വരുമായ കേരള പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ 
" എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച 
കവറിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 12.5 % വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
- ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 40 /എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി./ 2010 - 11. 
( പവർ ത്തിയുടെ പേര് - തിരു വ ന ന്ത പുരം ചാക്ക 
ഐ . റ്റി . ഐ . യ് ക്കു വേണ്ടി ഒരു അഡ്മി നി സ് ട്രേറ്റീവ് 
ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 287 ലക്ഷം. 
- കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി . ഫയിംഡ് 
സ്ട്രക്ചർ. 


നിലകളുടെ എണ്ണം - 2 നില . 


വാതിലുകളും ജനാലകളും ആഞ്ഞിലി തടിയുടെ വാതിൽ, 
അലുമിനിയം ജന്നൽ, വെന്റിലേറ്റർ. 

- ഫ്ളോറിംഗ് - മാർബിൾ ഫ്ളോർ, വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്, 
സിറാമിക് ടൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ ഓപ്പൺ ഫൂട്ടിംഗ്സ്. 
നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 25,000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3- 8- 2010 
മുതൽ 10 - 8 - 2010, പകൽ 11 മണി മുതൽ 3 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

Last date and time of receipt of tender - 17 - 8 - 2010 
സമയവും 17 - 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

upto 4 p . m . 
കാലാവധി 18 മാസം. 

Time of completion — 18 Months . 
ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുംയന്ത്ര സാമഗ്രികളും - 

Tools and Plants required for the work 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ച ർ-0. 25 എം ’ ശേഷിയുള്ളത്- 2 എണ്ണം, Concrete mixture 0 . 25m3 Capacity - 2 Nos., Concrete 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ പെട്രോൾ- 3 എണ്ണം, ഡീസൽ- vibrator (petrol)- 3 Nos., Concrete vibrator (Disel)- 2 Nos., 
2 എണ്ണം. ലിറ്റ്/ എലിവേറ്റർ- 2 എണ്ണം, 5 എച്ച്. പി . പമ്പ് Lift/ Elevator - 2 Nos., 5HP pump -2 Nos., 10 Tonne 
ഡീസൽ- 2 എണ്ണം, 10 ടൺ കപ്പാസിറ്റി ടിപ്പർ ലോറി -2 എണ്ണം, capacity Tipper Lorry-2 Nos., Steel Formwork 750m . 
സ്റ്റീൽഫോംവർക്ക് 750 എം . 

All conditions prevailing in this Department 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 

regarding tender are applicable to this tender also . Further 
മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 

details if required can be had from this office during 
മായിരിക്കും. 

working hours. 

- പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
No. BSC/ 1/2010 - 11/DBGL . 

25th June 2010 . പണികളും) ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 

തിരുവനന്ത പുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവ്യത്തിക്ക് 
Tenders for pre - qualification and execution of പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഒരു പണിയുടെ 
the following work is invited by the undersigned from അടങ്കൽ തുയുടെ 40 %- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ 
financially sound and well experienced Registered ഏതെ ങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റ പ്പ ണി ) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
‘ A ’ Class Contractors / Firms of Kerala Public Works / - വർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടു ള്ള വ രു മായ കേരളാ 
Irrigation Department who have successfully completed at പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ " എ ക്ലാസ്സ് 
least one similar work costing not less than 40 % (Fourty രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
percentage ) of the estimate P. A . C . of works during the 

നിന്നും മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് 
last five years. The application for tender schedule 

നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറിൽ 
should be supported by Certificate of prior experience in 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
works as mentioned above obtained from the agreement 
authority and tender schedule will be issued only to 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
those who satisfy this condition . Electrical works should 

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
be got carried out only through the approved agencies of 

ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 12.5 % വാറ്റും 
Electrical Inspectorate . The Electrical work will be 

അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
supervised measured , check measured and bill paved by 

മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
the Electrical wing of the PWD . Tenders should be സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
submitted so as to reach the undersigned on or before ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 
date and time prescribed for each work as mentioned 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 41/എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി ./2010 -11. 
below by registered post/speedpost/ courier. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
Tender No. - P. Q . 41/ SEBSC/2010 - 11 . 

കോളേജിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് പി. ജി . ക്ലാസ്സ് 
Name of work - Higher Education - Technical College 

നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം. 
of Engineering, Thiruvananthapuram - Construction of New 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 299 ലക്ഷം. 
building to accommodate the P. G . Classes of Electrical 

കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആർ. സി . സി . ഫയിമിഡ് 
Engineering Department. 

സ്ട്രക്ചർ. 
Estimate P. A . C . - Rs. 299 Lakhs. 

നിലകളുടെ എണ്ണം 3 നില . 
Type of building — R .C .C . Framed Structure. 

വാതിലുകളും ജന്നലകളും തേക്കിൻ തടിയുടെ വാതിൽ, 

ജന്നൽ വെന്റിലേറ്റർ . 
No. of floors — 3 floor. 

ഫ്ളോറിംഗ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഫ്ളോർ, വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്, 
Foundation — Open footing. 

സിറാമിക് ടൈൽസ്. 
Doors and Windows— Teak wood doors, Windows 

ഫൗണ്ടേഷൻ --ഓപ്പൺ ഷൂട്ടിംഗ്. 
and Ventilators. 

നിരതദ്രവ്യം 50, 000 രൂപ. 
Flooring — Granite floor, Vertified tiles and Ceramic 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില -രൂപ 25,000 + വാറ്റ്. 
tiles. 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3 - 8 - 2010 
| EMD - Rs. 50,000. 

മുതൽ 10 - 8- 2010 പകൽ 11 മണി മുതൽ 3 മണിവരെ. 
Cost of tender documents — Rs. 25 ,000 + VAT. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും 17 -8 - 2010 , വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 
Date and time of sale of tender documents 
3 -8 -2010 to 10 - 8- 2010 , 11 am to 3 p . m . 

കാലാവധി 18 മാസം. 


Cost of of tender form — Rs. 2 ,600 + VAT for Sl. No. 1, 
Rs. 3 , 800 + VAT for Sl. No . 2 , Rs. 6 , 800 + VAT for 
Sl. No . 3 , and Rs . 25, 000 + VAT for Sl . No. 4. 


ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും - 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ച ർ - 0.25എം ’ ശേഷിയുള്ളത്- 2 എണ്ണം, 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ പെട്രോൾ- 3 എണ്ണം, ഡീസൽ 
2 എണ്ണം, ലിഫ്റ്റ്/ എലിവേറ്റർ - 2 എണ്ണം, 5 എച്ച്. പി . പമ്പ് 
ഡീസൽ-2 എണ്ണം, 10 ടൺ കപ്പാസിറ്റി ടിപ്പർ ലോറി -2 എണ്ണം, 
സ്റ്റീൽഫോംവർക്ക്- 750 എം . 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. 


- Last date and time of receipt of tender - 29 - 7 - 2010 
upto 4 p. m . for Sl. Nos. 1, 2, 3 and 5 - 8- 2010 upto 4 p . m . 
for Sl. No. 4 . 

Period of completion — 6 months for Sl. Nos . 1, 2, 3 
and 12 months for Sl. No. 4 . 

Class of Contractor — A & B Class . 

Name of Division - Special Buildings Division , 
Thiruvananthapuram . 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings and 
Local Works, South Circle, 
Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 
( For and on behalf of the 

Government of Kerala ). 


SHORT TENDER NOTICE 


No. BSC/1/2010 -11/DBGL/D12. 


25th June 2009. 


Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered Contractors of Kerala PWD Class " A & B 
category for the following work so as to reach this office 
on or before the date specified . Tenders will be opened at 
4 .30 p . m . on the date of specified by the undersigned or 
other authorised officers. 

Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself . 


SL. 
No. 


Tender No. and 
Name of work with 

PAC 


EMD 


- Rs. 


Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office up to 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost (not refundable ) either in cash or money order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത ഏജൻസി 
ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 
4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്ര വച്ച ദർഘാ സു കൾ 
നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

- രൂപ 
അടങ്കൽ തുകയും 
36/ എസ് . ഇ . ബി . എസ്. സി . 2010 -11 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
കോളേജിൽ ഡയമണ്ട്ജൂബിലി ഓഡിറ്റോ 
റിയത്തിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - 
രൂപ് 17.25 ലക്ഷം 

43 ,200 
- 37/എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി . 2010 -11 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 
ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വലത് വശത്തുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ 
പുനർ നിർമ്മാണം രൂപ 25.30 ലക്ഷം 50,000 
38/എസ് . ഇ . ബി . എസ്. സി. 2010 - 11 
തിരുവനന്തപുരം എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രി, 
നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ട്രാമാ കെയർ എന്നീ 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുറം ചുമരിന്റെ പെയിന്റിംഗും 
എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രിയുടെ മുൻവശം 
മുതൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓഫീസുവരെയുള്ള 
റോഡിന്റെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ എന്നീ 
പണികൾ - രൂപ 45 ലക്ഷം 

50,000 
3 39 /എസ്. ഇ . ബി . എസ് . സി . 2010 - 11 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 
അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിഭാഗം ആൺകുട്ടി 
കൾക്കുവേണ്ടി ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം - 
രൂപ് 176 ലക്ഷം 

50,000 


1 36/SEBSC/2010 -11 - Directorate of Technical 

Education - College of Engineering , 
Thiruvananthapuram -Const.of compound 
wall around Diamond Jubilee Auditorium — 
Rs. 17.25 Lakh . 


43,200 


2 37/SEBSC/ 2010 -11 - Directorate of Medical 

Education urgent, demolition and 
reconstruction of toilet block at right wing 
of Men s hostel attached to MCH, Tvpm. 
Rs. 25.30 Lakh. 

50,000 
3 38/ SEBSC/2010 -11 - Urgent painting works 

to the external face SAT Hospital, Nursing 
College, Trauma Care building and surfacing, 
of the road from mother and child statue to 
Principals Office in MCH , Tvpm . 
Rs. 45 Lakh . 

50, 000 
4 39/ SEBSC/2010 -11 - Construction of Men s 

hostel for under graduation in MCH Tvpm . 
( cellar floor and ground floor) - 
Rs. 176 Lakh . 

50, 000 


Cost of of tender form - Rs. 14, 000 + VAT for 
- Sl. No. 1 , Rs. 11 ,300 + VAT for Sl. No . 2 , 
Rs. 11 , 600 + VAT for Sl. No. 3 , and Rs. 10 ,500 + VAT for 
Sl. No. 4, 


- Last date and time of receipt of tender - 28 - 7 - 2010 
upto 4 p . m . for Sl. No. 1 , 6 - 8 - 2010 upto 4 p . m . for 
Sl . No . 2 , 18 - 8- 2010 upto 4 p . m . for Sl. No. 3 , 28 - 8- 2010 
upto 4 p .m . for Sl. No. 4 . 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 2,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 3,800 + വാറ്റ്, കമ 
നമ്പർ 3- ന് രൂപ 4,900 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - ന് രൂപ 6,800 + 
വാറ്റ്. 

- ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 29 - 7 -2010 , 4 മണിവരെ, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 5 - 8 - 2010 , 4 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എ & ബി ക്ളാസ്. 
പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷ ൻ - സ് സ്പെഷ്യൽ 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം 

ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Period of Completion — 12 months for Sl. Nos. 1 , 3 
and 9 months for Sl. Nos. 2, 4 . 

Class of Contractor — A Class . 
Name of Division - Buildings Division , Kottayam. 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost (not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be entertained and late tenders will be 
rejected . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


Office of the Superintending 
Engineer , Buildings and 
Local Works, South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Superintending Engineer. 


TENDER NOTICES 


- (1) 


No. BSC / 1/2010 -11/DBGL . 

30th June 2010 . 
Competitive limited tenders in sealed covers 
superscribing the name of works are invited for and on 
behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from 
the Registered Contractors Class " A & " B Category for 
the following work so as to reach this office on or before 
the date specified . Tenders will be opened at 4 . 30 p . m . 
on the date of specified by the undersigned or other 
authorized officers . 

Sealed tenders should be sent by Post/Courier only 
so as to reach the same within the prescribed date and 
time itself. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 
തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത 
ഏജൻസി/ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കകംതപാൽ മുഖേന 
ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

രൂപ് 
- അടങ്കൽ തുകയും 
1 42 / എസ്. ഇ . ബി . എസ്. സി ./ 2010 - 11 
പാലാ കാനാ ക്ക രി യിൽ ഗവ . ഹയർ 
സെക്കന്ററി സ്കൂളിനുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ 
കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലി 
രൂപ 89 ലക്ഷം 

50 ,000 
-- 43/ എസ്. ഇ . ബി. എസ്. സി ./ 2010 -11 

വിഷൻ 2010- കാനാക്കാരിയിൽ വി. എച്ച്. എസ്. 
സ്കൂളിനു വേണ്ടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും 

ലൈബ്രറി ഹാളും ഒരു മിനി ആഡിറ്റോറിയവും 
നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലി- - രൂപ 75 ലക്ഷം 50, 000 
44/എസ് . ഇ . ബി. എസ്. സി . 2010 -11 
വിഷൻ 2010 - കടത്തുരുത്തിയിലെ വി. എച്ച് എസ് 
സ്കൂളിനു വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് 
നിർമ്മിക്കുന്ന ജോ ലി - രൂപ 77 ലക്ഷം 50,000 


Sl. 


Tender No. and 
Name of work with 

P. A . C . 


E . M. D . 


No. 


| Rs. 


50,000 


1 42/SEBSC / 2010 -11 - Construction of new 
block for Government Higher Secondary 

School, Kanakkary (Pala) - Rs. 89 Lakh 
2 43 / SEBSC/2010 - 11 - Vision 2010 - Construction 

of Computer Lab , Library Hall and Mini 
Auditorium for V. H . S . S., Kanakkary (Pala ) - 

Rs. 75 Lakh 
3 44/SEBSC /2010 -11 - Vision- 2010 - Construction 

of new Block for V . H . S. S. Kadathuruthy 

(Pala ) Rs . 77 Lakh 
4 45/ SEBSC /2010 -11 -- Construction Academic 

block for College of Applied Science at 
Kadathuruthy - Rs. 70 Lakh . 


50,000 


50, 000 


45 / എസ്. ഇ . ബി . എസ് . സി ./ 2010 - 11 
കട ത്തു രുത്തി കോളേജിൽ അപ്ലോഡ് 
സയൻസി നു വേണ്ടി ഒരു അക്കാ ഡ മിക് 

ബ്ലോക്ക് നിർ മ്മി ക്കുന്ന ജോലി 
( നീലൂർ ഐ . എച്ച് ആർ. ഡി ) - രൂപ 70 ലക്ഷം 


50,000 


50,000 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 14, 000 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് രൂപ 11,300 + വാറ്റ്, 
കമ ന മ്പർ 3 - ന് രൂപ 11, 6 00 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 4 - ന് 
രൂപ 10 ,500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമ യവും - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 28 - 7 - 2010 , 4 മണി, 
ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 6 - 8 -2010 , 4 മണി, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
18 - 8 - 2010 , 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 28 - 8 - 2010 , 4 മണി. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് “ എ ക്ളാസ്. 

പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധിക്രമനമ്പർ 
1 - നും 3 - നും 12 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 4 - നും 9 മാസം. 

- പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുൻപ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Cost of tender form — Rs. 11, 800 + VAT for Sl. No. 1 , 
Rs. 7 , 500 + VAT for Sl. No. 2 ., Rs. 18 , 600 + VAT for Sl. No. 3 
and Rs. 20 , 700 + VAT for Sl. No. 4. 

Last date and time of receipt of tender 
30 - 7- 2010 , 4 p . m . 

Period of Completion — 9 months for Sl. No. 2 and 
12 months for all others. 

- Class of Contractor - " A and B Class for 
Sl. No . 2 and ‘ A ’ Class for all others. 

Name of Division - Buildings Division , Kollam for 
Sl. No .1 , Buildings Division , Kottayam for Sl. Nos . 2 , 3 
and Buildings Division , Thiruvananthapuram for Sl. No. 4 . 

Tender documents and other particulars can be 
obtained from this office upto 1 p . m . one day before the 
tender date on application in writing and on payments of 
cost (not refundable ) either in Cash or Money Order. Only 
postal tenders will be enterained and late tenders will be 
rejected . The maximum tender excess allowable for 2009 
SOR works are limited to the difference between SOR 2009 
and SOR 2010 . All other conditions are the same as those 
current in Kerala Public Works Department. 


(2) 
No. BSC - 1/2010- 11/DBGL/D1. 

1st July 2010 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the Registered 
Contractors of Kerala Public Works Department/ Irrigation 
Department for the following works so as to reach the 
office on or before the date specified . Tenders will be 
opened at 4 . 30 p . m . on the date specified by the 
undersigned or other authorized officers . Tenders should 
be submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for each works as mentioned 
below by Registered Post/ Speed Post /Courier. The 
Electrical Works ( if included ) should be got carried out 
only through PWD licensed Electrical Contractor. The 
Electrical Work will be supervised, measured , check 
measured and bill passed by the Electrical Wing of the 
PWD . 

Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സസ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ പ്പ റ യുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് 
അംഗീകൃത ഏജൻസി/ ബാൻഡഡ് കമ്പ നി യിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം തപാൽ 
മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


Sl . 
No. 


- Rs. 


| 1 


50, 000 


2 


50 , 000 


Tender No. and Name of 

EMD 
work with PAC 
46 / SEBSC / 2010 -11 -Deposit Works - Animal 
Husbandary Department — Upgradation of 
District Veterinary Centre as model unit 
Construction of Veterinary Centre, Kollam 
( 2010 SOR ) - Rs. 78, 50,000 

50,000 
47/SEBSC / 2010 - 11 — Construction of Additional 
Block for Rest House , Changanacherry 
( 2009 SOR) - Rs. 49, 50,000 

50 , 000 
48/SEBSC/2010-11 - Rajiv Gandhi Institute of 
Technology Kottayam —_ Construction of 
Heat Engine Lab including Electrical Works 
(2009 SOR ) - Rs. 1,24, 00 , 000 

50,000 
49 / SEBSC/ 2010 - 11 - Construction of Addition 
of roof floor in South Sandwitch Block 
and in the South Block of Secretariat, 
Thiruvananthapuram including Electrical 
Works (2010 - SOR) - Rs. 1 , 38 , 00 ,000 50, 000 


1 46/എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി./ 2010-11- ഡെപ്പോസിറ്റ് 
വർക്ക് --മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്ജില്ലാ വെറ്റിനറി 
കേന്ദ്രത്തെ മാതൃകായൂണിറ്റാക്കി നിലവാരമു 
യർത്തൽ - കൊല്ലം വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തിന്റെ 

നിർമ്മാണം - രൂപ 78,50,000 
2 47 /എസ്. ഇ. ബി.എസ്. സി./2010 -11 - ചങ്ങനാശ്ശേരി 
റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ അധിക ബ്ലോക്കിന്റെ 
നിർമ്മാണം - രൂപ 49,50,000 
- 48/എസ്. ഇ. ബി.എസ്. സി./ 2010 -11- രാജീവ്ഗാന്ധി 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ടെക്നോളജി, കോട്ടയം 
ഹീറ്റ് എൻജിൻ ലാബിന്റെ നിർമ്മാണം 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ രൂപ 124 ലക്ഷം 
49 /എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി ./ 2 010 - 11 
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തെക്ക് 
സാൻ ഡ് വിച്ച് ബ്ലോക്കി ന്റെ യും തെക്കേ 
ബ്ലോക്കിന്റെയും റൂഫ് ഫ് ളോറി ന്റെ യും 
അ ധിക നിർ മ്മാ ണം ഇ ല ക് ( ടി ക്ക ൽ 
പണി ക ൾ ഉൾപ്പെടെ- രൂപ 138 ലക്ഷം 


50,000 


4 


50 ,000 


( 3 ) 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 11,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 7, 500 + വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 3 - ന് രൂപ 18,600 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - ന് 
രൂപ 20,700 + വാറ്റ്. 

- പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
9 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 12 മാസം. 

- കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ‘ എ ’ ആന്റ് 
" ബി ക്ളാസ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ എ ക്ളാസ്. 

പവ്യത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ കമനമ്പർ 1 - ന് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം, കമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും 
ബിൽ ഡിംഗ് സ് ഡി വി ഷൻ, കോട്ട യം , കമനമ്പർ 4 - ന് 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ക് ഒരു മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 2009 ഷെഡ്യൂൾ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുവദി 
ക്കുന്ന പര മാ വധി ടെണ്ടർ എക്സസ് ടി വർക്കിന്റെ 
2009- ലെയും 2010 - ലെയും ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിന്റെ വ്യത്യാസമായി 
രി ക്കും . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


3 35/ 2010 - തിരു വ ന ന്ത പുരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് 

കോംപ്ലക്സിലെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക്ആഫീസിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം- രൂപ 5,68,527 

14 , 300 
36 /2010 - തിരു വ ന ന്ത പുരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് 
കോംപ്ലക്സിലെ 200 റ്റി. ആർ. സ ചില്ലർ 
പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ സബ് മെയിൻ ബോർഡു 
കൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രൂപ 75,00,000 

50 ,000 
- 37 / 2010 - വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി കോംപ്ലക്സിലെ സർജിക്കൽ 
ബ്ലോക്കിൽ അണ്ടർ ഡെക് ഇൻസ്റ്റലേഷനും 
കാർഡിയാക് ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിന്റെ 
ശീതികരണവും - രൂപ 24,06,423 

50,000 
6 38/ 2010 - തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ പഴയ കെട്ടിടത്തിലുള്ള 
കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ 
ഭാഗമായുള്ള വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 5,30, 145 13,300 
7 39 / 2010 - തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് 
പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ പഴയ കെട്ടിടത്തിലുള്ള 
കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെ നവീകരണത്തിന്റെ 
ഭാഗമായിഡബിൾ സ്പിറ്റ് എ . സി. യൂണിറ്റുകൾ 
സപ്ലെ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 
രൂപ 4, 14,850 

10,400 
40/ 2010 - പട്ടത്തുള്ള കേരള പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് 
കമ്മീഷൻ ആഫീസിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 
ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണം - രൂപ 13,12, 800 

32,900 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 ,100 


നമ്പർ ഇ .എൽ.3 - 9591/ 2010 . 

2010 ജൂൺ 29 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതു മ രാ മത്തു വകുപ്പ് ഇല ക് ടി ക്കൽ വിഭാഗം, 
തിരു വ നന്ത പുരം താഴെ പറയുന്ന (പവ്യത്തികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ 
തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയ ശേഷം 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
( 1) 

( 3 ) 
1 33/ 2 010 - വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിൽ സർജിക്കൽ ബ്ലോക്കിലെ 
കത്തീറ്റൈസേഷൻ ലാബിൽ വൈദ്യു ത 
കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് - രൂപ 11, 49,944 

28, 750 


9 41/ 2010 - പട്ടത്തുള്ള കേരള പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് 
കമ്മീഷൻ ആഫീസിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 
ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണത്തിനാവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് 
ഫിറ്റിംഗ്സുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് 
രൂപ 2, 82 , 336 
10 42/ 2010 -- പട്ടത്തുള്ള കേരള പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് 
കമ്മീഷൻ ആഫീസിൽ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 
ഗോൾഡൻ ജൂബിലി കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണത്തിനാവശ്യമായ സീലിംഗ് ഫാൻ, എക്സാസ്റ്റ് 
ഫാൻ എന്നിവ സപ് ളെ ചെയ്യുന്നതിന് 
രൂപ് 56 ,628 


1, 500 


-- രൂപ 


- ( 2 ) 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
1, 800 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമ നമ്പർ 2 - നും 10 - നും 
രൂപ 300 + കെ . വി. എ . റ്റി. @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 3- ന് രൂപ 
1,200 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 4- ന് രൂപ 11,300 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 % , കമനമ്പർ 5 - ന് രൂപ 3 ,700 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 % , കമനമ്പർ 6 - ന് രൂപ 1, 100 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 7 - ന് രൂപ 900 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 8 - ന് രൂപ 2,000 + 
കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, കമനമ്പർ 9 - ന് രൂപ 600 + 
കെ . വി. എ . റ്റി. @ 4 %. 


2 34 / 2010 - തിരുവനന്തപുരം ഇൻഫർമേഷൻ 
കമ്മീഷൻ ആഫീസിനുവേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന 
കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തിനാവശ്യമായ 
സീലിംഗ് ഫാൻ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
രൂപ് 38 ,316 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തി ന പ ക്ഷി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 16 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


1, 000 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും Estimate Amount - Rs. 70 lakh. 
സമയവും 23 -7 - 2010 , 4 മണിവരെ. 

E. M.D - Rs. 50 ,000 . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 -7 - 2010 , 

Cost of tender form - Rs. 10 ,500 + 4 % VAT. 
4.30 മണിവരെ. 

Date and time of issue of tender schedule 
പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ From 26- 7-2010 to 27- 7 -2010 up to 3 p . m . 
1- ന് 15 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2, 9, 10 ഇവയ്ക്ക് 21 ദിവസം, 

Last date and time of receipt of tender 
ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 4 - നും 

30 -7 -2010 up to 4 p. m . 
5 - നും 90 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 60 ദിവസം. 

Classification of contractor — ‘ A ’ Class . 
- കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 1, 3, 6 ഇവയ്ക്ക് 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്രജിസ്ട്രേഷനും Period of completion — 6 months. 
150 കെ . വി . എ . കപ്പാസിറ്റിയും കമനമ്പർ 2 , 5, 7 , 9, 10 

All the tender conditions in this department are 
ഇവയ്ക്ക് അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ; ക്രമനമ്പർ 

applicable to this tender also. 
4- നും 8- നും പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷനും 250 കെ . വി. എ . കപ്പാസിറ്റിയും. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചി നീ യർ ( നി ര ത്തു കളും പാ ല ങ്ങളും വിഭാ ഗം ), 
-- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 

തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ പറയുന്ന പണിക്ക് വകുപ്പിലെ 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 

അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തി 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ ക്കാ യി 

യുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. - ദർഘാസിനൊപ്പം ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 
ക്കൽ) ഓഫീസിൽനിന്നും 19 -7 -2010 മുതൽ 23- 7- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 4.30 - ന് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യു ള്ള വർക്ക് വിതരണം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിലോ അതിവേഗ തപാലിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ താണ്. കൊറിയർ മുഖേനയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും ന്നതല്ല. 
അടക്കംചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

ദർഘാസ് നമ്പർ 2 / എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2010 -11. 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ 
സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- ബഡ്ജറ്റ് പണി - വാമനപുരം 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി കളമച്ചൽ റോഡ് 3 / 600 കി . മീ . മുതൽ 7 / 700 കി . മീ . വരെ 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

യുള്ള റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന്. 


അടങ്കൽ തുക - രൂപ 70 ലക്ഷം. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ് ആന്റ് 

(ഒപ്പ്) 
ലോക്കൽ വർക്സ്, 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 
തിരുവനന്തപുരം. 

( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


നിരതദ്രവ്യം 


രൂപ 50 ,000 


ഫോറത്തിന്റെ വില 10 ,500 രൂപ + 4 % വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 7 - 2010 മുതൽ 27 - 7 - 2010 3 മണിവരെ. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 7 - 2010 , 4 മണിവരെ. 


പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 


No. DB4- 1261 /2009. 

6th July 2010 . 
The tenders are invited for the following work 
on behalf of the Governor of Kerala from Registered 
Contractors of Public Works Department. The receipt of 
tender schedule should be attached with the tender 
documents. The opening of tender is fixed at 4 . 30 p . m . 
on the same day of receipt of tender. Tenders by courier 
service will not be accepted . 


ഈ വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Tender No . 2/SESC/ 2010- 11. 

Name of work — Budget work — Improvements to 
Vamanapuram -Kalamachal road Km . 3/600 to 7 /700 . 


Office of the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges , 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി .(ജന) 2388 / 88. 


2010 ജൂ 


ലൈ 9. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുവിഭാഗം, ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 
(3 ) 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 6 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,500 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3 - നും 10 - നും 
രൂപ 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- നും 7- നും രൂപ 2,300 + വാറ്റ്, 

ക മ ന മ്പർ 8 - ന് രൂപ 1,000 + വാറ്റ്, ക മ ന മ്പർ 9 - ന് 
രൂപ 1,700 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ( പമാണം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 28-7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 28 - 7 - 2010 
വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 , 6, 9 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3, 
4, 5 , 10 ഇവ യ് ക്ക് 3 മാസം, കമ ന മ്പർ 7 - നും 8 - നും 
2 മാസം. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എല്ലാ 
നിബന്ധ നകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ മേൽപ്പടി ഓഫീസിൽ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2010 - 11 


2 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുവിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
ആലപ്പുഴ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


1 3 / ഇഇ / 2010 -11- ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ 
പരിസരത്തുള്ള റോഡുകളിൽ പെഡസ്ട്രിയൻ 

കാസിംഗ് വരയ്ക്കുന്ന ജോലികൾ - 
രൂപ 8, 20 ,000 

20,500 
4/ ഇഇ / 2010 -11 - കൃഷ്ണ പുരംചൂനാട് റോഡിൽ 
കി. മീ . 2/ 090 മുതൽ 2 / 330 വരെ വെള്ളം 
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന 
ജോലികൾ രൂപ 9,75,000 

24,500 
3 5/ ഇഇ/ 2010 - 1 - - കായംകുളം തയ്യിൽ പെരിങ്ങാല 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 99 0 റെയിൽ വേ 
മേൽപ്പാ ല ത്തിനു സമീപം അത്യാവശ്യ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- രൂപ 3,80, 000 

9 ,500 
4 6/ ഇഇ/ 2010 - 11 - കായംകുളം ഡീവിയേഷൻ 

റോഡിൽ എൻ.എച്ച്. 47 - ലേക്ക് ടെക്സമോ 
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഗുരുമന്ദിരം വരെയുള്ള 
അപാച്ചുകളുടെ ഗ്രേഡിയന്റ് സുഗമമാക്കുന്ന 
ജോലികൾ - രൂപ 7, 50,000 

18,750 
7 / ഇഇ/ 2010 - 1 - - കരീലക്കുളങ്ങര ബാക്ക് വാട്ടർ 
റോഡ്, കീരിക്കാട് കനകക്കുന്നു റോഡ്, 
കീരിക്കാട്- വെട്ടത്തുകടവ് റോഡ് എന്നീ 
റോഡുകളിൽനിന്നും എൻ. എച്ച്. 47 - ലേക്കുള്ള 
അപ്രോച്ചുകളുടെ നവീകരണം - രൂപ 14,70 ,000 36,750 
8/ ഇഇ / 2010 -1 - - പുതിയകാവ്-പള്ളിക്കൽ റോഡ് 
കി . മീ . 5/ 050 മുതൽ 5/ 200 വരെ ( കുറത്തികാട് 

ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ) കി . മീ . 2/ 200 മുതൽ 
2 / 300 വരെ ( കല്ലുമല തെക്കേ ജംഗ്ഷൻ) യും 
വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ - 
രൂപ് 9, 01,000 

22,550 
9 / ഇഇ/ 2010- 11 -മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ് റോഡ് കി. മീ . 0/ 000 
മുതൽ 4 / 380 വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
രൂപ് 15 ,00 , 000 

37, 500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


5 


നമ്പർ 4 / 2010 . 

- 2010 ജൂ ലൈ 2 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, 
ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
29 - 7 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


- ( 3 ) 


- 46/ 2010 -11- ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ 

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ( നിയമം)യുടെ 
ആഫീസിൽ വൈദ്യുതി വിപുലീകരണ 

ജോലി - രൂപ 8, 800 
- 2 47 / 2010 - 1 - ടി കംപ്യൂട്ടർ മുറിയുടെ ടി 

രൂപ 13,600 


250 


350 


12,500 


Co 


8 10 / ഇഇ/ 2010 - 11 - ചേർത്ത ല - തണ്ണീർമുക്കം 

റോഡ് കി. മീ. 1/ 000 മുതൽ 5 / 950 വരെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 5,00, 000 
- 11/ 02 / 2010 -11-- പറൂർമുക്ക്- രാമഞ്ചേരികടവ് 

റോഡിൽ കി. മീ . 1/ 585 മുതൽ 2 / 100 വരെ 
വെള്ളക്കെട്ടുള്ള തകരാറിലായ ഭാഗങ്ങളുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 11,00 ,000 


48 / 2010 - 1 - നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ആലപ്പുഴ 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസിലെ 
ടി രൂപ 12 ,900 


350 


27 ,500 


പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2010 - 11 


400 


- 49 / 2010 - 1 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ 

സീലിംഗ് ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി - 
രൂപ 15,000 
5 50/ 2010-11 - പുളിങ്കുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 

വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയുടെ റിപ്പയർ 
ജോലി - രൂപ 15 ,000 


10 12 / ഇഇ / 2010 - 11 - ടി. എം . വർഗ്ഗീസ് റോഡിൽ 

കി . മീ . 0 / 200 - നു സമീപം തകരാറിലായ ഓടകൾ 
പുതുക്കി പണിയുന്ന ജോലി- - രൂപ 4,00,000 


10 ,000 


400 


- 10 


(1) 


( 2 ) 


( 3) 


250 


2 27/ ഇഇ/ 2010 -11 - ടി ഭാഗിക ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 

ചെയ്യുക വള്ളിച്ചിറ - പുലിയന്നൂർ റോഡിൽ 
രൂപ് 5 ലക്ഷം 
- 28/ ഇഇ/ 2010 - 11 ടി ടി നെച്ചിപുഴൂർ- ഇളപൊഴുതു 
ചക്കാംപുഴ റോഡിൽ - രൂപ 5 ലക്ഷം 


12 ,500 


7 


വ 


12 ,500 


400 


6 51/ 2010 -1 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ 
കാളിംഗ് ബെൽ സ്ഥാപിക്കു ന്ന തിനുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണ ജോലി - രൂപ 9,600 
52 / 2010 - 11 - കായം കുളം മജി സ് ട്രേറ്റ് 
കോടതിയുടെ അഡീഷണൽ വൈദ്യുതി 
വിപുലീകരണവും റിപ്പയർ ജോലികളും 
8 53 | 2 010 - 11 - കാ യ ം ക ള ം വ നി താ 

പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ യു . ജി . 

കേബിളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി- രൂപ 15 ,000 
9 54/ 2010 -11 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 

ബ ം ഗ്ലാ വി ൽ എ യ ര ക ണ്ട ീ ഷ ണ ർ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ 5,964 
10 55 / 2010 - 11 - കല്ലിശ്ശേരി റ്റി . ബി . യിലെ 
എയർകണ്ടീഷൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന 
ജോലി - രൂപ 13 ,900 
56/ 2010 - 11 - കായംകുളം റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
എയർകണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി 
തുകയുടെ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില -രൂപ 300 + എസ്. റ്റി . 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 4, 5, 8 
ഇവയ്ക്ക് 7 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 5 ദിവസം. 

- കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത - ക്രമ നമ്പർ 10 - നും 
11 - നും എ , ബി , സി ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീ ക്യത 
വിതരണക്കാർ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ്. 

കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളമറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 
2,300 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - നും 3 - നും രൂപ 1,000 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 26 - 7 -2010 , 
1 മണി. 

- ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 27 -7 - 2010 , 3 മണി. 

- ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 27 -7 - 2010, 3.30 മണി. 


150 


400 


11 


2 . 5 % 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " സി യും അതിലുപരിയും. 
പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

2010 - ലെയും 2009 - ലെയും നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള 
വ്യത്യാസം പരമാവധി അധികം നൽകുകയുള്ളു. ടെണ്ടറിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുക മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വ്യത്യാസത്തേക്കാൾ 
കുറവാണെങ്കിൽ ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞതുകയേ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തു വിഭാഗം, 

(ഒപ്പ്) 
കോട്ടയം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 

( ഒപ്പ്) 
സബ് ഡിവിഷൻ, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ആലപ്പുഴ. 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 4/ ഇഇ / 2010- 11) 
നമ്പർ ഡി . ബി .1/ 2010 - 11. 

2010 ജൂ ലൈ 9. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


നമ്പർ ഡി. ബി . ടെണ്ടർ 03/ എഇഇ / 2010 - 11 2010 ജൂ ലൈ 8. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( റോഡ്സ് വിഭാഗം), പാലാ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടു 
ള്ള തു മായ അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും ഓരോ 
പ്രവർത്തിക്കും പ്രത്യേകമായി പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ 28- 7 -2010 വൈകുന്നേരം കൃത്യം 4 
മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ കു ന്നു . അന്നേ ദിവസം 
വൈകുന്നേരം കൃത്യം 4.30 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗ 
സ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാകുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
( 2 ) 


കമ 
നമ്പർ 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
- രൂപ 
- ( 3) 


(1) 


1 26/ ഇഇ/ 2010- 11 - ഒ . ആർ. വെങ്കോട്ട - ശാന്തിപുരം 

റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 2 / 300 വരെ 
നന്നാക്കി ഗതാഗത യോഗ്യ മാ ക്കുക - 
രൂപ് 15 ലക്ഷം 


7/ എഇഇ / 2010- 11 - വള്ളിച്ചിറ - ഇടനാട് റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 2 / 400 കി . മീ വര 
ബിറ്റുമിൻപാച്ച് വർക്കും ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പറ്റും ചെയ്യുക -രൂപ 3 ലക്ഷം 


37 , 500 


- 7, 500 


( 1) 


( 3 ) 


കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


രൂപ് 
- (3) 


- (1) 


2 8/ എഇഇ / 2010 - 11 - താമരക്കുളം- പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര 

റോഡ് കി. മീ. 0 / 000 മുതൽ 1/ 500 കി . മീ വരെ 
ബിറ്റുമിൻ പാച്ച് വർക്കും ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് 

കാർപ്പറ്റും ചെയ്യുക -രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
3 9/ എഇഇ/ 2010 - 1 - അന്ത്യാളം - പയപ്പാർ റോഡ് 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 2 / 600 കി . മീ വരെ 
ടി ടി - - രൂപ 2. 80 ലക്ഷം 


6 ,250 


3 ,750 


7 ,000 


2 


4 10 / എഇഇ / 2010 - 1 - - കുന്നപള്ളിക്കുളം- പന്തത്തല 

റോഡ് കി. മീ . 0/ 00 മുതൽ 200 കി. മീ വരെ 
ടി ടി - - രൂപ 2.70 ലക്ഷം 


1 7/ എഇഇ / 2010 -17 വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

കൾ - ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം റോഡ് 10 / 000 
മുതൽ 20 /000 വരെ - രൂപ 1,50,000 
8 / എഇഇ / 2010 - 11 - ടി കല്ലാർകുട്ടി 
കംബിളി കണ്ടം ചിന്നാർ റോഡ് 

രൂപ് 1,50,000 
3 9/ എഇഇ/ 2010 - 11 - ടി കരിംബൻ 
മുരിക്കാശ്ശേരി - പടമുഖം തോപ്രാംകുടി 
റോഡ് - രൂപ 1,50,000 
10 / എഇഇ/ 2010 -17 ടി 5 -ാം മെൽ 
കൊന്നത്തടി റോഡ് രൂപ 1,50 ,000 


3 , 750 


6 ,750 


3,750 


7 ,500 


4 


3 ,750 


5 11 /എഇഇ / 2010 - 1 - - വിളക്കുമാടം -കാഞ്ഞിരത്താനം 

വട്ടപ്പാറ റോഡ് കി . മീ. 0 / 00 മുതൽ 3/ 400 

കി. മീ വരെ ടി ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 
6 12 /എഇഇ / 2010 -1 - കാവുംകടവ്- വളതൂക്ക് റോഡ് 

കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 2/ 400 കി . മീ . വരെ 
ടി ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 
13/ എഇഇ / 2010 - 11 - തീക്കോയി- ആനയിളപ്പ്- 
വെട്ടിപ്പറമ്പ്പൂഞ്ഞാർ റോഡ് കി . മീ. 1/ 500 
മുതൽ 2 / 950 കി . മീ . വരെ ടി ടി 
രൂപ് 3 ലക്ഷം 


7, 500 


5 


11/ എഇഇ/ 2010 - 1 - ടി തൊടുപുഴ 
പുളിയൻമല റോഡ് 70 / 000 മുതൽ 92/ 367 
വരെ- - രൂപ് 2, 00 ,000 


7 


5,000 


7 ,500 


5, 000 


1 


8 14/ എഇഇ / 2010 - 

1അടുക്കം- മേലടുക്കും റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 1/ 500 കി . മീ . വരെ 
ടി ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 


5,000 


5, 000 


6 12 / എഇഇ/ 2010 - 11 - ടി തൊടുപുഴ 

പീരുമേട് ദേവികുളം റോഡ് 19 / 000 മുതൽ 
40/ 000 വരെ രൂപ 2,00 ,000 
13/ എഇഇ / 2010 -1 - അടിയന്തിര ടാർ പാച്ച് 
വർക്കുകൾ - കട്ടപ്പന ഉപ്പുകണ്ടം റോഡ് 

4 / 000 മുതൽ 6 / 200 വരെ രൂപ 2,00 ,000 
8 14 / എഇഇ / 2010 - 11 - ടി 7 -ാം മൈൽ 

ചേംബളം റോഡ് 0/ 900 മുതൽ 

6 / 400 വരെ രൂപ 3, 00,000 
9 15 / എഇഇ / 2010 - 11 - ടി ഇരട്ടയാർ ശാന്തിഗ്രാം 

റോഡ് 0/ 000 മുതൽ 1/900 വരെയും ഇരട്ടയാർ 
തോവാള റോഡ് 0 / 900 മുതൽ 2000 
വരെയും- - രൂപ് 2 ,50, 000 


7 ,500 


6 , 250 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 2 - നും 8 - നും 
രൂപ 500 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600 + വാറ്റ്. 

കരാറു കാ രന്റെ രജി സ് ട്രേ ഷന്റെ സ്വഭാവം - ക്ലാസ് 
“ എ മുതൽ ഡി വരെ. 

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2010 ആഗസ്റ്റ് 15 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( റോഡ്സ്), പാലാ ആഫീസിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
ദിവസം പകൽ 1 മണി വരെ പവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില പണമായോ 
മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറു വാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫാറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിലെ പവ്യ ത്തി കളെ സംബ ന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെ ല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനു ബാധകമായിരിക്കും. 


7 ,500 


- 11 


5 ,000 


3 ,750 


അസ്സിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് വിഭാഗം, 
പാലാ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


5 ,000 


10 16 / എഇഇ/ 2010 - 11- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

കൾ ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം റോഡ് 20/ 000 
മുതൽ 49 / 320 വരെ - രൂപ 3,00,000 
17 /എഇഇ / 2010 -1 ടി കംബിളികണ്ടം 
തിങ്കൾകാട് റോഡ് 0 / 000 മുതൽ 13 / 020 

വരെ രൂപ 2,00,000 
12 18 / എഇഇ/ 2010 -17 ടി - ചാലിസിറ്റി 

വെട്ടിക്കാമറ്റം റോഡ് രൂപ 1,50, 000 
13 19 / എഇഇ/ 2010 - 1 - - ടി പതിനാറാംകണ്ടം 

തോപ്രാംകുടി- പ്രകാശ് റോഡ് -രൂപ 2,00,000 
20 / എഇഇ/ 2010 -11 - അടിയന്തിര ടാർ പാച്ച് 
വർക്കുകൾ ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം റോഡ് 

10 / 000 മുതൽ 20 / 00 വരെ - രൂപ 2,50 ,000 
15 21/ എഇഇ/ 2010 -11- ടി കല്ലാർകുട്ടി 

കംബിളികണ്ടം റോഡ് - രൂപ 3,00 ,000 
22 / എഇഇ / 2010 - 

1ടി ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം 
റോഡ് 20 / 000 മുതൽ 28/ 00 വരെ - 

രൂപ 3,00, 000 
- 17 23/ എഇഇ / 2010 - 1 - - ടി കരിംബൻ 

മുരിക്കാശ്ശേരി റോഡ്- രൂപ 3, 00,000 


6 ,250 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


7 , 500 


നമ്പർ ഡി. ബി. റ്റി. എൻ. 1/ 2009- 10. 2010 ജൂ ലൈ 9. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇടുക്കി നിരത്ത് ഉപ വി ഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . കരാ റു കാ ര ന് ആ വ ശ്യ മായ യോഗ്യത 
എ / ബി / സി / ഡി . 


7 ,500 


| 7 ,500 


- 12 


(3) 


(1) 


- (2 ) 


( 3 ) 


- (1) 

( 2 ) 
18 24 / എഇഇ/ 2010 -11 - അടിയന്തിര ടാർ പാച്ച് 

വർക്കുകൾ കംബിളികണ്ടംചിന്നാർ റോഡ് - 
രൂപ് 3,00, 000 


7 ,500 


35 41/ എഇഇ/ 2010 - 11- - ടി 8 -ാം കീ . മീറ്ററിൽ 

കലിങ്ക് വീതികൂട്ടി ഐറിഷ് ഡ യി ൻ 

നിർമ്മാണം - രൂപ 3, 00 ,000 
36 42/ എഇഇ/ 2010 - 1 - ടി 9 -ാം കീ . മീറ്ററിൽ 

സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം - രൂപ 3,00,000 7,500 


7 , 500 


19 25 / എഇഇ/ 2010 - 1 - ടി പതിനാറാംകണ്ടം 

തോപ്രാംകുടി- പ്രകാശ് റോഡ് - രൂപ 2,50,000 


6 ,250 
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20 26/ എഇഇ / 2010 -11 - ടി പണിക്കൻകുടി 

പെരിഞ്ഞാൻ കുട്ടി റോഡ് - രൂപ 3,00,000 


7 , 500 


5,000 


27/ എഇഇ / 2010 - 11 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
കൾ തൊടുപുഴ പുളിയൻമല റോഡ് 35 / 630 
- മുതൽ 55 / 00 വരെ രൂപ 2,00, 000 


38 


5, 000 


43 /എഇഇ/ 2010 - 11 - ടി 9 / 500 -ാം കി . മീറ്ററിൽ 

ഐറിഷ് ഡയിൻ നിർമ്മാണം - 
രൂപ് 2,00,000 
44 /എഇഇ/ 2010 -11 -മുരിക്കാശ്ശേരി തേക്കിൻതണ്ട് 
റോഡിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി 
ഹാളിന്റെമുൻപിൽ കി. മീ . 0/ 460- ൽ റോഡിൽ 
വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തി- - രൂപ 3,00,000 
45 / എഇഇ / 2010 - 11 - പൂമാങ്കണ്ടം രാജമുടി 
റോഡിൽ കി. മീ . 2/ 500- ൽ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 
ഓട് നിർമ്മാണം - രൂപ് 2, 00 ,000 


22 


7 ,500 


28 / എഇഇ/ 2010 - 11- - ടി തൊടുപുഴ 
പുളിയൻമല റോഡ് 55 / 000 മുതൽ 70 / 00 
വരെ രൂപ 1,50,000 


3 ,750 
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5 ,000 


23 29 / എഇഇ / 2010 -11 ടി ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം 

റോഡ് 0 / 000 മുതൽ 10 / 000 വരെ - 
രൂപ 1,50, 000 


3 ,750 


24 30/ എഇഇ / 2010 -1 - - ടി പൈനാവ് കോളനി. 
- റോഡും പാറേമാവ് കോളനി റോഡും 
രൂപ 1,00,000 


2 ,500 


40 46 / എഇഇ / 2010 - 1 - - പണിക്കൻകൂടി പൊൻമുടി 

റോഡിൽ കി. മീ. 7/ 300- ൽ വീടിന് സംരക്ഷണ 
ഭിത്തി നിർമ്മാണം ( ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി) - 
രൂപ് 3,00,000 

7 ,500 
41 47 / എഇഇ / 2010 - 1 - ടി കി . മീ . 7 / 500 - ൽ 

വീടിന് സംര ക്ഷ ണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം 
( ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി) - രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
48/ എഇഇ / 2010 - 11 - കമ്പിളികണ്ടം ചിന്നാർ 
റോഡിൽ 1/ 900 മുതൽ 2 / 200 വരെ സിമന്റ് 
കോൺക്രീറ്റ് ഓട നിർമ്മാണം - രൂപ 3, 00, 000 7,500 


1,875 


25 31/എഇഇ / 2010 - 11 - - ടി ഉപ്പുകുന്ന് പാറമട 

റോഡ് - രൂപ 75,000 
26 32/എഇഇ / 2010 -1 ടി ഇടുക്കി നാലുമുക്ക് 

റോഡ് രൂപ 2,00,000 


5 , 000 


| 2 , 500 


43 49 / എഇഇ/ 2010 - 1 - - മുരിക്കാശ്ശേരി തേക്കിൻതണ്ട് 

റോഡിൽ 0 / 900 മുതൽ 1/ 200 വരെ ബിറ്റ് 
ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി 
രൂപ 2,50 ,000 


6 ,250 


44 


5 , 000 


5 0 / എ ഇ ഇ / 2 010 - 11 - പ ണി ക്ക ൻ കു ടി 

പെരിഞ്ഞാൻകുട്ടി റോഡിൽ 0 / 000 മുതൽ 
4/ 600 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 1,50, 000 


3 ,750 


7 . 500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 9, 14 , 19 , 43 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 500 + വി . നി ., ക്രമനമ്പർ 8, 10 , 15, 16, 17 , 18 , 
20 , 29, 30 , 33, 34, 35 , 36, 38, 40, 41, 42 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 
600 + വി. നി.. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി. നി. 


7 ,500 


27 33/ എഇഇ / 2010 -1 - ടി ഇടുക്കി മണിയാറൻ 

കുടി റോഡ് - രൂപ 1,00 ,000 
28 34/ എഇഇ / 2010 - 11 - അടിയന്തിര ടാർ പാച്ച് 

വർക്കുകൾ തടിയംബാട് വിമലഗിരി 
ശാന്തിഗ്രാം റോഡ് 0/ 000 മുതൽ 2 /500 
വരെയും 7 / 000 മുതൽ 8/ 500 വരെയും - 

രൂപ 2,00 ,000 
29 35/ എഇഇ / 2010- 1 - ടി ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം 

റോഡ് 0 / 000 മുതൽ 10 / 00 വരെ 

രൂപ 3, 00 ,000 
30 36 / എഇഇ)/ 2010 - 11 - ടി പൈനാവ് കോളനി 

റോഡ് - രൂപ 3,00,000 
37/ എഇഇ / 2010 - 11 -- ടി ഇടുക്കി നാലുമുക്ക് 
- റോഡ് 3/ 000 മുതൽ 7/ 000 വരെ 

രൂപ 2,00,000 
32 38/ എഇഇ/ 2010 - 11 - ടി ഇടുക്കി നാലുമുക്ക് 

റോഡ് 15 / 600 മുതൽ 17 / 990 വരെ - 

രൂപ 2,00 ,000 
33 3 9 | എ ഇ ഇ 1 2 010 - 11 - ടി കല്ലാർകുട്ടി 

കംബിളികണ്ടം ചിന്നാർ റോഡിൽ 10 -ാം കി. മീ . 
അപകട മേഖല വീതികൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തി 
രൂപ 3, 00 , 000 
40 / എഇഇ / 2010 - 11 - കരിംബൻ മുരിക്കാശ്ശേരി 
റോഡിൽ 9 -ാം കീ . മീറ്ററിൽ കലിങ്ക് വീതി 
കൂട്ടി ഐറിഷ് ഡയിൻ നിർമ്മാണം - 
രൂപ 3, 00 , 000 
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- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 
27 വരെ 29 - 7 - 2010 , ക്രമനമ്പർ 28 മുതൽ 44 വരെ 30 - 7 - 2010 . 


5 ,000 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - മൂന്നു മാസം. 


5 ,000 


ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിന് ബാധക മാ യി രിക്കും. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


7 ,500 
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അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
ഇടുക്കി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


7,500 


SHORT TENDER NOTICE 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


രൂപ് 


No. D6-2900/ 08. 

- 6th July 2010 . 
Competitive tenders in sealed cover superscribing the 
name of work are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the Superintending Engineer, N . H . 
North Circle, Kozhikode from eligible class of PWD 
registered contractors upto 4 p . m . on 28 -7 - 2010 . Tenders 
will be opened by the Superintending Engineer , or by an 
authorized Officer on the same day at 4 . 30 p .m . in the 
presence of available tenders present. 

Tenders will be received through post only . The 
Department will not be responsible for any delay for the 
non receipt of tenders in time due to postal or any other 
delay. Tenders by courier service will not be accepted . 


1 3 / 2010 - 11 - കാല വർഷ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

എൻ. എച്ച്. 17 - ൽ കി . മീ . 194/ 610 മുതൽ 
248/ 00 വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

രൂപ 40.50 ലക്ഷം 
2 4 / 2010 - 1 ടി ടി കി . മീ . 248 / 00 മുതൽ 

263 / 444 വരെ ടി ടി - രൂപ 21 ലക്ഷം 


50, 000 


50,000 


Sl. 
No. 


Tender No . and Name of work 

with PAC - 


E.M .D . 

Rs. 


1 


3/2010 - 11 — Monsoon repair work urgent 
patch repairs from k .m . 194 /610 to 248 /00 
of N . H .17 - Rs. 40 .50 lakh 
4/ 2010 - 11 - Do . from k. m . 248 / 00 to 
263/ 444 of N . H . 17 - Rs. 21 lakh 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില കമ നമ്പർ 1 - ന് 
രൂപ 6,100 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 3,200 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 1 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കോഴിക്കോട് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 21- 7 - 2010 
മുതൽ 23- 7 -2010 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെയും ദർഘാസ് ഫോറ 
ങ്ങളുടെ വില മണി ഓർഡറായോ, രൊക്കം പണമായോ 
അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടു 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കും 
ബാ ധ ക മാ ണ് . ദ ർ ഘാസ് ദിവസം ഏതെ ങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ 

ണ ങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നിശ്ചിത സമ യം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസിനൊപ്പം ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യവും അമ്പത് 
( 50 ) രൂപയുടെമുദ്ര പത്രത്തിന്റെ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും 
വയ്ക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനുള്ള രസീതിയുടെ 
അസ്സൽ ടെണ്ടറിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


50,000 


50,000 


Cost of tender documents - Rs. 6 , 100 + VAT for 
Sl. No. 1 and Rs. 3, 200 + VAT for Sl. No . 2 . 


Office of the Superintending 
Engineer, PWD , NH North Circle , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintending 

Engineer 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Time of completion - One month . 

Tender documents can be had from the office of the 
undersigned from 21 - 7 - 2010 to 23 - 7 - 2010, 1 p . m . on 
payment of cost of tender documents (Non refundable) by 
Money Order or in cash and on request in writing. The 
tenders not accompanied by the required E .M . D . pledged 
in favour of the undersigned and preliminary agreement in 
Stamp Paper worth Rs. 50 will not be considered . All other 
conditions in force in Kerala P. W . D . will be applicable to 
this tender also . The conditions stipulated in G . O . ( P ) No. 
84 /97 /PW & T, dated 19 - 8 - 1997 are applicable to this tender 
also . If the tender date happens to be a declared public 
holiday by the Government, the tender will be , received by 
this office on the next working day upto the same time as 
notified . The original receipt in respect of the purchase of 
tender schedule should be attached along with the tender. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ദേശീയപാത സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ അർഹരായ , രജിസ്ട്രേഷ 
നുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തി 
ലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
തു മായ ക വ റു ക ളിൽ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 28 - 7 - 2010 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4. 30 - ന് 
തൽസമയം ഹാജരായുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാ സു കൾ തപാൽ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 
കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധമായ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . കൊറിയർ സർവ്വീസ് വഴി 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


നമ്പർ ഡിബി1 - ടി .എൻ/ 8/ 2010 - 11. 

2010 ജൂ ലൈ 3. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
| കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

രൂപ് 
അടങ്കൽ തുകയും 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 48 / 2010 - 11/ എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കാസറഗോഡ് 

ജില്ലയിൽ കോടോത്ത് ഡോ . അംബേദ്ക്കർ 
ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിനുവേണ്ടി കെട്ടിടം 
നിർമ്മിക്കൽ, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
രൂപ 190 ലക്ഷം ( SOR 2009 ) 
49/ 2010 - 11 /എസ്. ഇ . എൻ. സി . - മലപ്പുറം 
ജില്ലയിൽ തിരൂരിൽ ടി. എം . ജി. കോളേജിനു 
വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം രൂപ 94 ലക്ഷം (SOR 2009 ) 


50 , 000 


2 


50 ,000 


- 14 


3 50 | 2010 - 11/എസ്. ഇ . എൻ. സി . - കണ്ണൂർ 

ജില്ലയിൽ ഗവ . ആയുർവേദ കോളേജിൽ ആൺ 
കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
അഡീഷണൽ ഫ്ളോർ നിർമ്മാണം - 
രൂപ 33,61,000 ( SOR 2009) 

50 ,000 
- 51/ 2010 - 11 / എസ്. ഇ .എൻ. സി . - കണ്ണൂർ 
ജില്ലയിൽ ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജിൽ പെൺ 
കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
അഡീഷണൽ ഫ്ളോർ നിർമ്മാണം - 
രൂപ 19 ,69, 000 ( SOR 2009) 

50,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി .എൻ./ 7/2010- 11. 2010 ജൂ ലൈ 1. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ 
22 - 7 - 2010 - ന് 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
(1) - (2) 

( 3) 


രൂപ 


2 ,000 


- 49 / 2010 - 11 - മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
മുതുപറമ്പ് തുടർ വിദ്യാ കേന്ദ്രത്തിലെ 6 
അങ്കനവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) -രൂപ 79,552 
50/ 2010 -1 - -മങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
കണ്ടംകുന്ന് ഗവ. എൽ. പി . സ്കൂളിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
രൂപ 59,934 


1, 500 


4 , 150 


1,550 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 
25,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് രൂപ 14,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 
രൂപ 5,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് രൂപ 3,000 + വാറ്റ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
21- 7 - 2010 മുതൽ 23 -7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 28 - 7- 2010, വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 

- പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
1- നും 2- നും 10 മാസം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 

കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
“ എ ക്ലാസ്, ക്രമനമ്പർ 3- നും 4 - നും " ബി ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ഈ പ്രവൃത്തികൾ സമയ ബന്ധിതമായി കാലാവധി. 
ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണ 
ങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പു കളും 
ഉള്ള കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ 
ബില്ലു കൾ കിട്ടാനുള്ള കാല താ മ സം മൂലം പവ്യത്തി 
താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുള്ള 
കാലാവധി ഫോറം 83 - ലെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെല്ലാം 
പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 

ക്രമനമ്പർ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തിക്ക് സിവിൽ- ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ അതിന്റെ 
അടങ്കൽ അനു സരിച്ച്, കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അർഹതയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരൻ മുഖേന നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിൽ നില വിലുള്ള അംഗീ ക്യത ഇല ക് ( ടി ക്കൽ 
കരാറുകാരനെകൊണ്ട് പ്രസ്തുത ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 
ചെയ്ത് കൊള്ളാമെന്ന സത്യവാങ്മൂലം ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങ 
ളുടെകൂടെ കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പില ഇല ക് ടി ക്കൽ പവൃ ത്തി കൾക്കുള്ള എല്ലാ 
നിബ ന്ധ ന കളും പൊതു വിൽ ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായി 
രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നോട്ടീസ് 
ബോർഡിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണ 
വശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


3 , 000 


3 , 050 


51/ 2010 - 1 -- പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ 
ത്തിലെ പ്രിമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 

രൂപ 1,64,645 
- 4 52/2010- 11- വയനാട് കൽപ്പറ്റ ജില്ലാ കോടതി 

യിലെ മീഡിയേഷൻ സെന്ററിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണം രൂപ 60,206 
53 /2010 -11 - കണ്ണൂർ പാലയാട് ഡയറ്റിലെ 
ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ വൈദ്യുത 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - രൂപ 1,18,691 
54/2010 - 11- കണ്ണൂർ പാലയാട് ഡയറ്റിലെ 
പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ വൈദ്യുത 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - രൂപ 1,21,521 
55 /2010 -1 ---കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ 
കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - രൂപ 1,99,884 
56 / 2010 -11 - കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി 
ഗവൺ മെന്റ് കോളേജിലെ സെമി നാർ 
ഹാളിന്റെ വൈദ്യുതി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) -രൂപ 1,29,090 
- 9 57 /2010-11 കോഴിക്കോട് ഡെന്റൽ കോളേജ് 

പെരിയോഡോണ്ടിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, 
പി. ജി., യു . ജി. ക്ലീനിക്ക്, ഒ. പി.എന്നിവയുടെ 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 1,99,290 
58 / 2010 -11 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേ 
ജിലെ ആർ. എം . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ- 2 - ന്റെ 

വൈദ്യുതി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 
രൂപ 87,000 


5 ,000 


8 


3 ,250 


5 ,000 


10 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിടങ്ങളും 
തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


2 ,200 


15 


( 1) 


( 2 ) 


( 2 ) 


24 72 / 2010 - 1 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ . 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ രണ്ടാം 
നിലയുടെ ( കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സൈഡ്) 
ടി രൂപ 1,99, 899 


3 , 450 


5 , 000 


11 59 /2010- 11 --ചോറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

ചോറോട് പമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
രൂപ് 1,36,591 
- 60 /2010 -1 -- തലശ്ശേരി കതിരൂർ ജി. വി. എച്ച്. 
എ സ്. എസ്.- ലെ കമ്പ്യൂട്ടർലാബിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
രൂപ 97 , 973 


25 73 /2010 - 11 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ . 

പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജ് (രണ്ടാം 
നിലയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗുകൾ 
സപ്ലെചെയ്തു സ്ഥാപിക്കൽ) - 
രൂപ 1,99,904 


2, 450 


5 ,000 


26 


1, 550 


3 ,350 


13 61/2010- 17 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എം .എസ്. പി . 

ക്യാമ്പിനടുത്തുള്ള എം .എസ്. പി . ഫാമിലി 
ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സപ്ത 

ചെയ്ത സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 60,740 
14 62/ 2010- 1 - കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ 
ജയിലറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബി 1 - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണവും വൈദ്യുതി അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തലും - രൂപ 53,136 
63/ 2010- 11- കണ്ണൂർ-തലശ്ശേരി- ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ 
ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തിര പുനർ വൈദ്യുതീ 

കരണം - രൂപ 1,99,071 
- 64 /2010-11 - എസ്. സി. ഡെവലപ്പ്മെന്റ്- 
തൂണേരി ഐ . ടി . ഐ . കെട്ടിടത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
രൂപ് 1,56, 572 


74 / 2010 - 1 - കോഴിക്കോട് മാനഞ്ചിറ 
എൽ. എ സ്. ജി . ഡി . സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം- രൂപ് 1,33, 447 
75 /2010-11- കാസറകോഡ് ചെറുവത്തൂർ 
ടി. എച്ച്. എസിനോടു ചേർന്നുള്ള ഹോസ്റ്റൽ 
ബിൽഡിംഗിന്റെ താഴെ നിലയുടെ ടി 
രൂപ 1,89,205 


27 


1,350 


| 15 


63 / 2016 . 


4 ,750 


5 , 000 


- 28 76 /2010 -11 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വ്യവസായ 

കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) രൂപ 2,14, 915 


16. 


5, 400 


5, 000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 28 - ന് രൂപ 500 + 
വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വാറ്റ്. 


1, 450 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 3, 7, 9, 15, 16, 19 , 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ഇവയ്ക്ക് എ ബി; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
എല്ലാ വിഭാഗവും. 


3 , 750 


65 / 2010 - 1 - വയനാട് കൽപ്പറ്റ മു ണ്ടേരി 
എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ എച്ച് 6/6- ന്റെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 56,816 
18 66 / 2010 - 11 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ. 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ആൺകുട്ടി 
കളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ രണ്ടാംനിലയുടെ 

ടി - - രൂപ 1,48,673 
19 67 / 2010 - 11 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ . 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഒന്നാം 
നിലയുടെ ( എം . ടി . ലാബ് സൈഡ്) ടി 

രൂപ് 1,99,951 
20 68 / 2010 - 1 - - കാസറകോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷ 

നിലെ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ 
ടി - രൂപ 1,16,613 


5 ,000 


- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും 
ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കായി കോഴി ക്കോട് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 16 -7 - 2010 
മുതൽ 21- 7 - 2010, 1 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ 22 - 7 - 2010 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ 
സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായി 
രിക്കും. ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 22 -7- 2010 , 3.15 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ 
പ്രവൃത്തികളും 25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. 


2 , 950 


21 69 / 2010 - 1 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ . 
- പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ രണ്ടാം 
നിലയുടെ ( പി. എൽ. സി . ലാബ് സെഡ്) 
ടി - രൂപ 1,99 ,861 


5 ,000 


22 


70 / 2010 - 1 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ . 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഒന്നാം 
നിലയുടെ ( സെമിനാർ സൈഡ്) ടി 
രൂപ 1,91,485 


4 , 800 


23 


71/2010 -11 - കാസറകോഡ് പെരിയ ഗവ. 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ രണ്ടാം 
നിലയുടെ ( ഡിജിറ്റൽ ലാബ് സൈഡ്) 
ടി - രൂപ 1,99,944 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), ( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോഴിക്കോട്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


5 ,000 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1, 900 


നമ്പർ ഡി1/ ടി. എൻ./ 8/ 2010. 

2010 ജൂൺ 28. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കോഴിക്കോട്- 20 താഴെ 
പറയുന്ന 1 മുതൽ 15 വരെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 28 - 7 - 2010 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയും 16 മുതൽ 29 വരെ പ്രവർത്തി 
കൾക്ക് 4 - 8 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെയും ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അതാത് ദിവസം 4.30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 1 മുതൽ 15 വരെ 
പ്രവർത്തികൾക്ക് 27 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും 16 
മുതൽ 29 വരെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 3- 8 - 2010 ഉച്ചക്ക് 1 മണി 
വരെയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


1 , 900 


1,900 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


2 ,500 


(2 ) 


( 3 ) 


5,000 


2,500 


കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിലെ എൻ. ജി . ഓ . 
- ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബി 8- ന് അടിയന്തിര ചോർച്ച 
നിവാരണ പ്രവൃത്തികൾ -രൂപ 99, 000 
ടി ടി ബി - 5 - ന് ടി - രൂപ 70,000 
ടി ടി ഇ - 17, ഇ - 18 എന്നിവയുടെ ടി 
രൂപ 98,000 


1,750 


3,750 


2, 450 


1,800 


2, 500 


- 4 ടി ടി ഡി -17 , ഡി -18 എന്നിവയുടെ ടി 

രൂപ 1,00, 000 
ടി ടി ഡി -47, ഡി -48 എന്നിവയുടെ ടി 
രൂപ 1, 00 ,000 


- 14 ടി ടി താഴത്തെ നിലയിലെ ജനവാതിൽ, 
- വാതിൽ മുതലായവയുടെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഫ്ളോറിംഗും 

രൂപ 75,000 
- 15 കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഡി 

ബ്ലോക്കിലെ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തിര 
ചോർച്ച നിവാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 

രൂപ 75,000 
16 ടി ഹിന്ദുമത ധർമ്മ സ്ഥാപന കമ്മീഷണ 
റുടെ ഓഫീസിന് കോടതി മുറി 

നിർമ്മിക്കൽ - രൂപ 75,000 
17 ടി വടക്കുഭാഗത്തും പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തും 

സുരക്ഷാ ഗെയിറ്റ് നിർമ്മിക്കലും ട്രഷറിയുടെ 
തുറന്ന വരാന്ത കെട്ടിയടക്കലും 

രൂപ 1,00 ,000 
18 കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടി 

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ കിണർ 

നിർമ്മിക്കൽ -രൂപ 2,00, 000 
19 ടി കോമ്പൗണ്ട്വാൾ പുനർ നിർമ്മാണം - 

രൂപ 1, 50 ,000 
താമരശ്ശേരി പി. ഡബ്ല . ഡി. വക റസ്റ്റ് 
ഹൗസിലെ സാനിറ്ററി സാമഗ്രികളുടെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും പുതുതായി 

ഒരു ഗെയിറ്റ് നിർമ്മിക്കലും രൂപ 72, 000 
21 ചേവായൂർ പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

നമ്പർ ബി 11 - ന്റെ അടിയന്തിര ചോർച്ച 

നിവാരണ പ്രവൃത്തികൾ -രൂപ 70 ,000 
22 മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് 

സ്റ്റേഷന്റെ 2010 -11 വർഷത്തെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ രൂപ 12,000 
കോഴിക്കോട് ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫീസ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര ചോർച്ച നിവാരണ 

പ്രവൃത്തികൾ രൂപ 75,000 
24 കോഴിക്കോട് പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ 

പൂതേരി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ എ 4 - ന് 
അടിയന്തിര ചോർച്ച നിവാരണ പ്രവൃത്തി 
കളും മറ്റു പ്രവൃത്തികളും - രൂപ 70,000 
- കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട 
നുബന്ധിച്ചുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ 
ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ എ 20 - ന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 75,000 
കോഴിക്കോട് കോടതി വളപ്പിലുള്ള അസി. 
പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസിന്റെ 
വാതിൽ ജനവാതിൽ എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റ 
പണികളും പാർട്ടിഷനും ഫ്ളോറിംഗും - 
രൂപ 75,000 
കോഴിക്കോട് കോടതി വളപ്പിലുള്ള അസി. 
പബ്ലിക് പാസിക ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിന്റെ വാതിൽ 
ജനവാതിൽ എന്നിവയുടെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഫ്ളോറിംഗും ഓട 
വൃത്തിയാക്കലും - രൂപ 75,000 


2 ,500 


1, 750 


2 ,500 


300 


- 6 ടി ടി ഡി - 25 , ഡി - 26 എന്നിവയുടെ ടി 

രൂപ 1,00,000 
7 ടി ടി ബി7 - ന് ടി - രൂപ 97,000 
8 ടി ടി ഡി -5, ഡി -6 എന്നിവയുടെ ടി 

രൂപ 1,00 ,000 


2 ,450 


2 ,500 


1 , 900 


750 


750 


1 ,750 


25 


1, 750 


1,900 


26 


9 കോഴിക്കോട് പി . ഡബ്ല . ഡി . റോഡ്സ് 

സെക്ഷൻ( നോർത്ത്) ഓഫീസിന് അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 30,000 

- 
10 മലാപറമ്പ് ഫ്ലോറിക്കൻ ഹില്ലിലെ ഗസറ്റഡ് 

ഓഫീസർമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 34/ 186 
ഇ -യുടെ ഫ്ലോറിംഗും മേൽക്കൂരയുടെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും രൂപ 70,000 
ടി ഫീമെയിൽ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർ വൈസർ 
മാർക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിന്റെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 67,000 
കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ 
ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർക്ക് കാബിൻ 

നിർമ്മിക്കൽ -രൂപ 45,000 
13 കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ 

കെട്ടിടത്തിന് അടിയന്തിര ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ -രൂപ 75,000 


1 , 700 


1, 900 


27 


1, 150 


1,900 


1, 900 


- 17 


( 2) 


( 3 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


28 കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലുള്ള 

വാച്ച് ടവറിന്റെ അഞ്ചാം നിലയുടെ 
മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ഓട് മേയലും മുറ്റത്തിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും - 

രൂപ 1,00,000 
29 കോഴിക്കോട് കോടതി വളപ്പിലുള്ള 

ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുടെ ബി 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന് അടിയന്തിര ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 1,00,000 


നമ്പർ ഇ . എസ്. ഡി. ടി .എൻ. 6/2010 - 11. 2010 ജൂ ലൈ 2. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, കാസർഗോഡ് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള സീൽവച്ച് കരാറുകൾ 22 - 7 - 2010, 3 മണി 
വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


2 ,500 


| 2,500 


- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 9 , 12, 22 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 300 + വി. നി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി. നി . 


-- 1 27/ 2010-11 - കാസർഗോഡ് സബ് ജയിലിന്റെ 

അടുക്കള വിഭാഗം പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 49 ,941 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട സമയം 1 മാസം. 


1,250 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും മേൽ 
പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


2 28/ 2010 - 11 -തൃക്കരിപ്പൂരിലെ അഗ്നിസേനാ വിഭാഗം 

കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ -രൂപ 49 ,711 


1, 250 


3 29 / 2010 - 11 -ഹോർച്ച് ഒന്നാം ക്ലാസ്മജിസ്ട്രേറ്റ് 
രണ്ടിന്റെഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ വൈദ്യുതി 
പ്രവൃത്തി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - രൂപ 13 ,391 


-- 350 


350 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
കോഴിക്കോട്- 20. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

-- എഞ്ചിനീയർ. 


4 30/ 2010 - 11 - കാസർഗോഡ് ദേശീയപാത ഉപവിഭാഗം 
ഓഫീസിന്റെകമ്പ്യൂട്ടർ മുറി വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 14 ,845 


400 


ലേലപ്പരസ്യം 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 10 ദിവസം. 


നമ്പർ സി1- 812 / 2007. 


2010 ജൂ 


ലൈ 1. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ ക്ലാസ്സും 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്കൂത്തുപറമ്പ റോഡ്സ് സെക്ഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ റോഡിൽ കി. മീ . 
18 / 680- ൽ വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ തേക്ക് മരം, 
പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു വച്ച് 29 - 7 - 2010 രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ് സിക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു 
കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ലേല 
ത്തിന് മുമ്പായി 2,600 രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും 
ലേലം കഴിഞ്ഞാൽ തുക തിരികെ നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. 


ദർഘാ സു ക ളിൽ പങ്കെടു ക്കു വാൻ യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും (300 രൂപ + 12.5 % വാറ്റ്) ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ങ്ങൾക്കായി കാസർഗോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഉപവിഭാഗത്തിൽ 2 -7 -2010, 1 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന 
താണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപയുടെമുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
- അടക്കം ചെയ്ത് 22 - 7 - 2010 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കരാറു 
കാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 22 - 7 - 2010 , 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
എല്ലാവ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


കൂടുതൽ സംഖ്യ വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ലേലം 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അപ്പോൾത്തന്നെ ലേല സംഖ്യയും 12.5 % 
വിൽപ്പന നികുതിയും ചേർത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ലേലം 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ലേലം കിട്ടിയ 
സാധനങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ലേല നിബ 
ന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
തലശ്ശേരി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, 
കാസർഗോഡ്. 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(3 ) 


6 , 250 


നമ്പർ ഡി2/ ടി. ഡി / 02 / 2010 - 11. 

2010 ജൂൺ 30 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
കാസർഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് ഉത്ത 
രവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


- (2 ) 
8 എ . ആർ. ക്യാമ്പ് ഡോർ നമ്പർ 17 മുതൽ 

24 വരെയുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (SOR 2009) - രൂപ 2,50, 000 
9 സബ് ജയിൽ, കാസർഗോഡ്- പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ടൈൽസ് റൂഫ് സൗത്ത് 

സൈഡ് റിപ്പയർ (SOR 2009) - രൂപ 3,00,000 
10 കാസർഗോഡ് പി . ഡബ്ലു . ഡി. കോംപ്ലക്സിലെ 
ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ, സെക്ഷൻ, 

പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷൻ I & II 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (SOR 2009 ) 
രൂപ 3,00 ,000 


7,500 


കമ 


7 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
500 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 600 + വാറ്റ്. 


5 ,200 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും കമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 28 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ, ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 10 വരെ 30 - 7 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ. 


7 , 500 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 28 - 7 - 2010 വൈകിട്ട് 
4 മണി വരെ, കമ ന മ്പർ 6 മുതൽ 10 വരെ 30 - 7 - 2010 
വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരത് 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
- (1) 

- (3 ) 
കാസർഗോഡ് എ . ആർ.ക്യാമ്പിൽ കുടിവെള്ള 
സൗകര്യമൊരുക്കൽ- ബാലൻസ് വർക്ക് 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) - രൂപ 2,08,000 
പോലീസ് ബാരക്ക് വിദ്യാനഗർ, കാസർഗോഡ് 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ 
നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ഫ്ളോർ ടൈൽസ് 
പതിക്കൽ (SOR 2009 ) - രൂപ 3, 00,000 
3 പോലീസ് ബാരക്ക് വിദ്യാനഗർ, കാസർഗോഡ് 

പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഫസ്റ്റ്ഫ്ളോറിൽ 
ഫ്ളോർ ടൈൽസ് പതിക്കൽ (SOR 2009 ) - 
രൂപ് 3,00,000 

7 , 500 
സബ് ജയിൽ, കാസർഗോഡ്- പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- ടൈൽസ് റൂഫ് നോർത്ത് 

സൈഡ്റിപ്പയർ ( SOR 2009 ) - രൂപ 3,00,000 7,500 
ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, കാസർഗോഡ്- ബ്ലഡ് 
ബാങ്ക് നവീകരണം ( SOR 2009) ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
വർക്ക്) - രൂപ 3,00 ,000 

| 7 , 500 
പോലീസ് ബാരക്ക് വിദ്യാനഗർ, കാസർഗോഡ് 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ 
സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ ഫ്ളോർ ടൈൽസ് 
പതിക്കൽ (SOR 2009 ) - രൂപ 3,00, 000 | 7 ,500 
-- പോലീസ് ബാരക്ക് എ . ആർ. ക്യാമ്പ് 
കാസർഗോഡ്- അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പെയിന്റിംഗ് 
മൈനർ റിപ്പയർ (SOR 2009) - രൂപ 3, 00,000 7,500 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 
മുതൽ 5 വരെ 28 - 7 - 2010 വൈകിട്ട് 4. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 
മുതൽ 10 വരെ 30 - 7 -2010 വൈകിട്ട് 4.30 മണി. 


കരാറു കാ രുടെ യോഗ്യ ത - “ ഡി ക്ലാസ്സും അതിനു 
മുകളിലും . 


നിർമ്മാണ കാലാവധി 45 ദിവസം. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആ ഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പി. ഡബ്ളൂ . ഡി. കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കാസർഗോഡ്. 

എഞ്ചിനീയർ. 


